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NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC, DZIADZIUŚ 
BYŁY DYREKTOR VIII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 


zmarł nagle dnia 20 sierpnia 1977 r. w wieku 66 lat. 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 


wiene zostanie w czwartek dnia 25 bm. o godzinie 12 
w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastą- 
pi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spo- 
czynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


smutku i żalu: 


ŻONA, DZIECI, WNUKI I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
WSŁUG KOMUNALNYCH 
A w Krakowie 
Punkt Wsługowy Nr 1, Rakowieke 26, tel. 570-21 
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